تنقید غالب میں اقبال کا حصہ 


صدبق جاوید 


(0) 


غالب ان چند شخصیات میں سے ہیں جنھیں علامہ اقبال ۓ ایی 
زندگی کے پر دور میں خراج تحسین پیش کیا ے ۔ افبال ے غالب کو 
پیلک طور پر سب ہے پہلا خراج تسین ۱۹۰۱ء میں ایک اردو نظم کی 
صورت میں ادا کیا ۔ یہ نظم سرا غالب؟ کے عنوان ہے ء رسالہ غرن 






لاہور کے شارہ ستمبر .۹ء میں شالع ہوئی تھی ۔ بانگ درا کی ترتیب 
اور اشاعت کے وقت اس نظم کو وعہ میں شال کیا گیا ۔ اوریہ اقبل 
کے پہلے اُردو عموعہ کلام کی چوتھی نظم قرار پائی ۔ مولانا غلام رسول ہر 
مطالب ہانگ درا ہیں اس نظم کے تمہیدی نوٹ میں لکھتے ہیں : 
...اس کا کو بند حذف نہ کیا گیا لیکن فظر ٹانی ہیں 
بعض جگہ ترسم کر دی گی ۔ افبال سے اپتدائی دور میں جن شادروں کے 
کلام سے لہ طور خاص استف 
اور یہ نظم اس کی بارگاہ میں ایگ ایسا گراں چا خراج ہے جو کوئی 
دوسرا شاعر پیش لہ کر سک“ ۔ 








عالب سب سے پہلے آتا ہے 


مولانا مہر کی راۓ اس نظم کے بندوں کے بارے میں پوری سوائی 
کی حاسل نہیں سے ۔ بخزن میں اس نطم کی طباعت کے مطابق دوسرے بند 


کی شکل یہ ہے 








ہ. مطالب بانک دراء غلام رسول مہرء کتاب منزل لاہورء 
اشاعت اول ص ؛ ۸ 


Yr 


mr‏ اقبال ریویو 





رش موسلی کلامی ہاۓ ہندو 










معنی ے دل افروز 





ؤك× فریادی ے تیری' 


کاغذی ہے پیرین پر ہبکر 





ہ ہانگ درا کی اشاعت کے موتع پر مندرجہ بالا بند حذف کر کے درج 
ا گیا ج : 
قل ہیی اتری تربط ہے لے سرنایہ دار 
چس طرح ندی ک نغموں سے سکوت کوبسار 
تیرے فردوس تیل سے ے قدرت کی ہار 

تیر ی کشت فکر ہے آگے ہیں عالم سبزہ وار 

زندی مضمر ہے تیری شوعتی تحربر میں 

تاب کوبائی سے جنی ے لب تصویر میں 
اس نظم کے دو سال بعدء اقبال ۓ ایک مضمون میں غالب کو 
اساتذۂ سای یف میں عامل کیا لے ۔ اس 
یہ ے کلٴاگیت (ے. وج)٢‏ کے ۳٣‏ 


زیڈ زران اپ وات یی" یک 





۴ 





فارسی اور ا 









کے قلم سے شائع ہوا ۔ اس میں اقبال اور تاظر کی 


مصرعه یاقیات اقہال (بار دوم و سوم) اور سرود رفتہ لام تیم 





ہے وقت مرقبین ے غلطی 





غلام رسول سہر و صادق دلاوری) ء میں تقل 
سرزد ہو کئی ے ۔ باقیات (ص ۸۲ ء) اور سرود رفتہ (ص و ۹) کے مطابق 
نزن میں زیر نظر مصرعد یوں ی 








ع قش فریادی ہے کس کی شوغیٴ ة 





عزن کے مطابق رخت مفر (جنوری پو ۹ ١ء‏ ؛ ص ۸) اور کلیات اق 
مرئید مولوی د عہدالرزاق ؛ حیدر آباد داکن (جمم؛ پجری ؛ ص ہ۵)؛ 
میں زیر نظر مصرعہ میں اکس کی“ کے بجاۓ 'تیری؟ ے ۔ 

م۔ رسالہ حزن لاہور؛ شارہ متمبر ہی ۱۹ء٤‏ گرا ےم 


تنقید غالب میں اقبال کا حصم rrr‏ 


کی زبان پر ”'تنقید ہمدرد““ ہے بعض اعتراضات کے تھے ۔ جن کا اسی 
عنوان کے تحت انبالہ سے پنجابی کے قام سے عزن ستمبر ٭. ۱۹ء میں 
شائع ہوا ۔ اقبال ے بھی ایک مون میں متذکرہ عنوان کے تعت (رسالہ 
تخزن لاہور کے شارہ اکتوبر م۱۹۰ء) ”نقید ہمدرد“' کے اعترافات کا 
جواب لکھا! ۔ اس مضمون میں لغت اور فن شعر کی کتابوں کے علاوم 


اب 











اقبال کا حولہ بالا مضمون مندرجہ ذیل کتابوں میں مکرر شاع ہوا 
چ مگر ان تینوں مجموعوں میں اس مضمون کی تار اشاعت کا حوالہ ہوں 
درج ج ء (خزن اکتوبر م ۹١‏ ء) ء جو درست نہیں ے ۔ 





ج۔ مضامین ابال ص تبه تصدق حسین تاج می رہ 








مقالات اقبال مرتبہ سید عبدالواحد معینی ۹۰۳٤ء‏ 
) سر تبه سید عبدالواحد معینی اور چا عبدائقہ 
قریشی ۔ بار دوم ۱۹۸۰ء 

اقبال پر کام کرۓ والے ابل قلم کے بیش انظر عام طور پر پیلے دو 
مجموعے رے ہیں ۔ وہ یہ وجوہ غخزن کے ججاۓ ان موعوں ہے استتاد 
کرے ء حوالہ دیٹر اور کرۓ ور ہیں لهذا وه زیر نظر 
مضمون کا حوالہ دیتے وقت مقالات کی غلطی کا اعادہ کر 
جاۓ ہیں ۔ مثال کے طور پر دیکھے 





ت اقبال (مع ا 
















١۔‏ مر کیت اقبال مؤافہ ڈاکثر عبدااسلام خورشید» ص وم 
ہ۔ دالاۓ راڑء سواع حیات حکیم الات حضرث علامہ اقبال ء از 
سید نذیر نیازی › س سے ۸۲م 

اقبال کا ہنی ارتقاء مؤلنہ ڈا کر غلام حسین 





الفقار صن 
م۔ اقبال کی ردو نثر از ڈا کثر عبادت بریلویء ص سم 
۵۔ کت 


ہ۔ تصائیف اقبال کا تحقبی و توضیجی مطالعد | 





ات اقبال مرقیہ رفیع الدین واشمی ؛ ص ہم م 

ڈاک رفی الدین 
پاشعی ؛ ص مم ۔ ہاشمی صاحب کی یہ تالیف ان کے ڈاکٹریٹ 
ات اقبال کا اننقیجی مطالیہ 
کرے ہوے بھی زیر نظر غلطی ان کی گرفت میں نہیں آئی 
دیکھے کتاب بڈاء ص برع ۔ ۰۔مء) 











کا مقالہ ے ۔ اس کتاب میں 


۴۲۰۴ اقبال ریوھو 





کم و بیش چھہیس فارسی اور اُردو کے اساتذہ کے اشعار بطوو سند پیش 
کے گئے ہیں ۔ ان اسانڈہ میں غ نب بھی شامل ے اور ان کے درج ڈیل 
دو شعر اقبال نے سند کے طور پر پیش کے ہیں اور دونوں مقام پر شاعر 
کا نام زا غالب علیہ الرحمة لکھا ے : 

کے در فروغی کہ چوں پر دید 











کال گرمئی سعئی تلاش دید نہ پوچھ 
بسان خار سس 





متذکرہ مضمون کے ڈبڑھ سال بعد رسالہ مخزن کا یاد گار داخ“ یر 
اھریل ۹٠۵‏ ١ء‏ میں شائع ہوا ۔ اس میں اقبال کی داغ پر نظم شامل ے۔ 
جس کا پاد میں غالب کی عفامت کا ذکو ے : 
عظمت غالب ے ء اک مدت سے پیوند زہیں 
مہدی' مجروح ے شہر خموشاں کا مکیں 


O 





ار درج ذیل ے۔اور 











وه 





بی جاۓ ہوۓ تمر 
دہلی ہیں رکے اور اپے احباب کے ہہ اہ حضرت 
پر کے جہاں اقبال نۓ اپنی نظم 'النجاۓ مسا 
مؤار مبارک کے سرہاے بیٹھ کر پڑھی٣‏ ۔ 





ال ۓ 
ہا ے ہو ستمیر ۰.۵ ۱۹ء 





پھر حال اس مضمون کی مصدقہ تارج اشاعت بمطابق مزن ؛ اکتوبر 
۴ ج ۔ عزن کے علاوہ دیکھے ۔ ذکر اقبال مؤلفہ مولانا عبدالجید 
سالک ہ ص مم ؛ زندہ رود حیات اقبال کا تش یی دور از ڈاکٹر جاوید اقبال 
ص ہو ۔ مفکر پاکستان مؤلغد دا حنیف شاد ١‏ ص رر ۔ 

رجہ رسالہ مزن » شمارہ اکتوبر ۳ ور ص مب ص ہم 

س۔ مطائعد اقبال ٤‏ متب گوہر فو شاہی › بزم اقبال لاہور 
ص ےم 


تنقید غالب میں اقبال کا حصہ ۲۲٢‏ 


خبار وطن لاہور کے ام اپنے مکتوب ہیں سفر کی 
اک جک ابر یا ےن 


کو عدن ہے ایڈیٹر 








روداد لکھتے ہو۔ 


۔ ۔ ۔ شام کہ قریب ہم اس قبرستان (درکہ) ہے رخصت ہوۓ 


کو تھے کہ میر فظامی) ہے کہا کہ 
ذرا غالب مرحوم کے مزار ی زیارت بھی ہو جاۓ کہ شاعروں کا حج جی 
ہوتا ے ۔ خواجہ صاحب موصوف ہم کو قبرستان کے ایک ویران سے 
کوئے میں لے گئے جہاں وہ کنج معانی مدفون ی ۔ جس پر دہلی کی 
خاک ہمیشہ لاز کرے گی۔ حسن اتفاق ے اس وقت 
نہایت خوش آواز لڑکا ولابت ام تھا ۔ اس ظالم نے مرڑا کے مزار کے 
قریب بیٹھ کر : 
ع دل سے تیری لکاہ جگر تک اتر گئی 
کچھ ایسی خوش الحائی سے گائی کہ سب کی سب طبیعثیں متائر ہو 
گئیں بالخصوص جب اس ے یہ شعر پڑھا : 
وہ بادۂ شیائهہ کی سربتیاں کہاں 
اٹھیے بی اب کہ لذت خواب سحر کئی 
تو مجھ نے ضبط لہ ہو سک ۔ آنکھیں “پر مم ہو گئیں اور ے اختیار اوح 
مزار کو پوس دج کر ای اتی افو پلا رغدت وا چان اب تک 





نگ ۓ خواجہ صاحب (ح. 








ذہن میں ے اور جب کھی یاد آتا ے تو دل کو تڑپا جاتا ے ۔ا 
O‏ 
بیسویں صدی کی لی دہائی اقبال کی علمی ؛ فہنی اور فکری زندی 
کا ختہ دور ے ۔ ان مالوں میں اقبال ایک بلند پایہ علمی شخصیت کا 
مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں ۔ اس دہائی کے آخری سال (.۱۹۱ء) 


گی ےم اپریل کو اقبال ۓ اپے بعض مثتشر اور گریزاں ؛ بلک گریڑپا 
خیالات کو ایک ٹوٹ بک ہیں قلەبتد کے کا سلسلہ شروع کیا جو چند 





r‏ اقبال ریویو 


سہینے جاری رہا ۔ ظاہر ے یہ نوٹ بک! اقبال کے پرائیویٹ علی اشاروں 
5م پر مشتمل ے ۔ اس میں وہ ایک جگہ ہیگل ء گوبٹے › ورڈز ورتھ 
اور بیدل کے ساتھ غالب ہے استفادہ کا اعتراف کرے ہوۓ لکھتے ہی : 








میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں ۓ پیگل ء گوئٹے ء مرزا غالب » 
عبدالقادر پیدل اور ورڈزورتھ سے بہت کچھ ا 





کیا RES‏ 
مجھے یم سکھایا کہ مغربی شاعری کی اندار !ہنے اندر مو 





اس کے یق اقبال کی تغختلف شعری تصاليكك میں › تاف صورتوں مم 
غالب کے حوالے 


اس کے درج ذیل شعر : 





آے ہیں مثا رہوز پیخودی ہ ۹ء ہیں شائع ہوئی۔ 


حرف چوں طائر بہ پرواز آورد نغعد را ہے زخمہ از ساز آورد 


کے حاشیہ میں اقبال نے ”ڑا غالب بہ تغیر الفاظ“٣‏ کا جملہ لکھا ے ۔ 





( 





ام اشرق ۱۹۲۳ھ میں شام ہوئی ء اس کی فصل تقش فرنگ کے 
ذیلی باب صحبت رفتگں (در عالم بالا) میں دنیا کے مختف مشہور فلسفیوں 
شاعروں اور ۔یاستدانوں کے بکالات پیش کے گئے ہیں ۔ شعرا کے عنوان 
کی ذیل میں بروننگ › بائرن ء غالب اور روسی کی زبانی ایک ایک عر 
میں ان کے کارناموں پر روشنی ڈا ی کئی ے ۔ 


ہاں غالب کہتے ہیں : 





وہ یب نوٹ بک ڈاکٹر جاوید اقبال ۓ جو ۹۹۰ :ء میں 500 
:60:4:0 کے لام سے شائع کرا دی اور اس کا اردو ترجہ ڈاکٹر افتخار 
صدیقی ۓ ''شذرات فکر اقبال“ کے ام ےہ دسمبر ےہ ہ میں شائع کیا ۔ 

٭۔ شذرات فکر البال ۔ مرتبە ڈاکٹر جاوید اقبال ؛ ترجمد ڈاکٹر 
امد صدبقی ۔ مجلس ترق ادب لاہور » طبع اول ۔ص ٠٠۵٢‏ 

م۔ اسرار و رموڑء بار نجم ۹۵۹ ۲۰۱ ص ۱۹۸ 











اتنقید غالب میں اقیال کا حصہ ra‏ 


"تایادہ تلخ قر شود و سین ریش ٹر 





ہانگ درا کی تاریخ اشاعت ہجو وء ہے ۔ اس میں عزن متم 
ایلیوں کے ساتھ شامل 
ے۔ داغ پر نقام بھی بانگ درا کے پہلے دور کا حصہ ے اس کتاب کے 





۱ء میں شائع ہوۓ وا ی غالب پر نظم بعض 


آخر میں ظریفاقہ کی سرخی کے تحت قطعات درج ہیں مندرجد ذیل دو قطعات 
میں غالب کا تذ کرہ دیکھیے : 


”امل 
غالب کا قول سچ ے تو پھر 


و شابد و 





ایک ے؟ 
کر غر کیا8 
کیوں اے جناب شیخ نا آپ ۓ بھی کچھ 
کہتے تھے کعیہ والوں سے کل اپل دیر کیا 
عہری امپیریل کونسل کی کچھ مشکل نہیں 
ووٹ تو مل جائیں گے پسے بھی دلوائیں گے کیا ؟ 
واا چاچ سد سے ۷۶٣و‏ قرا کر 


ہم نے یم مافا کہ دلی میں رہیں ؛ کھائیں گے کیا ؟ 


اقبال کی معرکۃ الارا تصنیف جاوید نامہ قروری ۱۹۳۲ء میں پھلی 
بار شائع ہوئی ۔ انہوں ے فلک دشتری پر ارواح چلیلہ' ٭حلاج و غالب و 
قرۃالعین طاہرہ کو سر گرم سیر دکھایا سے یہاں زز 
ملافات ہوتی ے اور زندہ رود غالب بعض مسائل ہے متعلق استفسار کرتا 
ہے اس جگہ ان مکالات کی تشریح یا ان 





رود کی غالب سے بھی 








اندراج غیر ضروری سے بر حال 
بال اپنی زندی کے آخری سالوں تک غالب 
کی عظمت کو خراج حسین پیش کرے رے ۔ علاوہ ازیں یہ بھی معلوم 





اس ہے یہ ثابت ہوتا چ کہ 








(۔ پیام مشرق طبع ہشتم ۱۱۹۵۸۰ ص ٢ھ‏ 


rin‏ اقبال ریویو 
ہوا ے کہ اتبال سفر و حضر میں بالعوم دیوان غالب اپنے ساتھ رکھا 
EE‏ 
)) 
7 


کلام اقبال پر شعر غالب کے اثرات بڑے واضح اور ٥‏ 
بے ہیں بانگ در 








ا شیخ عبدانقادر کے دیباچہ کے ساتھ ڈ 
اس دیہاچہ کا آغاز ہی ان انفاظ ے ہوتا سے ۔ 

کسے خبر تھی کہ غالب سحوم کے بعد ہندوستان میں پھر کوئی 
ایسا شخص پیدا ہو ک جو اردو شاءری کے چم میں ایک ایی روح 
پھونگ دے کا اور جس کی بدولت غالب کا ے نظیر تخیل اور ارالا انداز 
بیان پھر وجود میں آئیں گے اور ادب اردو کے قروغ کا باعث ہوں گے ۔ 
مگر زبان اردو کی خوش اقبا ی دیکھیے کہ اس زماےۓ میں اتبال سا شاعر 
اے تصیب ہوا ۔۔ ۔٢٢‏ 

شیخ صاحب غالب اور اقبال کے تعاق ہے اتنے مسحور ہیں کہ اگلے 
پیرے میں بھی یہ ذکر جاری رکھتے ہوۓ اکھتے ہیں : 

غالب اور اقبال میں بہت سی بائیں مشترک ہیں ۔ اگر میں تتاسخ 
کا قائل ہوتا تو ضرور کہتا کہ سرزا اسد اللہ خاں غالب کو اردو اور 
فارسی ی شاعری ہے جو عشق تھا ۔ اس نے ان کی روح کو عدم میں 


إ۔ علامہ اقبال وم جنوری م۹ ء کو بھوپال پہنچے ۔ علامہ اقبال کے 
قیام کا انتظام 'ریاض منزل؟ میں کیا کیا تھا ۔ سر راس مسعود کے پرسٹل 
سیکرٹری ممنون حسین خاں بیان کرۓ ہیں کہ : ''۔ ۔ ۔ (رات ے) ٹھاۓ 
کے بعد میں علامہ اقبال کا کمرہ دیکھے گیا تو۔ ۔ا۔ علامہ ابال کے 
ہستر پر دو کتاہیں رکھی ہوئی تھیں ۔ ایک موی مولانا روم اور 
دوسری دیوان غالب › ملازم ۓ بتایا کہ ڈاکٹر صاحب سفر میں زیادہ تر 
ان کتاہوں کو ساتو رکھتے ہیں ۔“ 

”'اقبال اور بھوپال““ مؤلند عہبا لکھنوی اقبا اکادسی پا کستان 
کراچی ہے۹ ص ۵۵۔ 


پ۔ دبباچه ہانگ درا شیخ عپدالقادر ؛ طبع ستمیں ږو ء اس م 





تنقید غالپ میں اقبال کا حصہ ۲۹ 





جا کر بھی چین نہ لیے دبا اور بور کیا کہ وہ پھر کسی جسد عاک ہیں 
جلوہ افروز ہو کر شاعری کے چعن کی آبیاری کرے اور اس ہے پنجاب 
کے ایک گوشہ میں جسے سیانکوٹ کہتے ہیں دوبارہ جنم لیا اور د اقبال 
نام پایا ٠‏ 
اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال کی اس نظم سے چتر کوئی اور 
منظوم خراج غالب کی نذر نہ ہوا ۔ یہ نظم صرف اتبال کی غالب ہے عقیدت 
اقبال کے قدتیدی شعور کی آئینہ دار بھی ے ۔ 
اس نظم کے مطالعہ ہے پتہ چلتا ے کہ اقبال اہی شاعرائہ زندگ کے آغاؤ 
میں بھی ثہایت بالغ نظر اور پختہ تقیدی راۓ کے مالک تھے اگرچہ مرڑزا 
غالب پر اس نظم میں تنقد و تبصرہ علامہ کا مقصود لہ تھا ۔ مگر افبال 
ہے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئۓ غالب کے کلام کی جن خصوصبات کی 
نشاندہی کی ے ۔ وہ اس نظم کے بعد چھلے اسی برسوں میں شام ہوۓ 
تمل تنقیدی سرماۓ کی بنیاد ہے ۔ اس دعوے کے 
تر ضروری :علوم ہوتا ے کہ اقبال کی اس نظم 
تک کلام غالب کی اشاعتی رفتار اور ان کے کلام کی 
کتب کا ایک سرسری جائزہ لے لیا جاۓ - 









ہی کی نظہر تھی ے بلکہ 











والے تسین غالب پر 
شواہد پیش کرۓ 
کی اعات ۱۴ 


شرحوں اور تبصرہ پر ٭ 








اقبال غالب پر زیر نظر نظم کی تلبق ہے کتتا عرصہ قبل مرزا سے 
متعارف ہو چکے تھے ۔ اس بارے میں کوئی حتمی بات کہتا مشکل ے ۔ مکر یم 
ضرور ے کم اقبال کے سن شعور تک چنچنے کے وقت تک غالب ہندوستان 
اختیار کر چکے تھے ۔ غالب 


ر کے مندرجد ذیل جائزہ 





کے شعر و ادب میں ایک روایت کی 
کی مقبولیت کا اندازہ ان کے کلام کی اشاعت کی را 
ے ہو نا پت 








غالب کی اولین مطبوعہ کتاب ان کا دیوان اردو ہے جو چلی بار 
مطبع سیدالاخیار سیدالمطاع ء دہلی سے | 








پر ۱م۸؛ء میں شائع ہوا ۔٢‏ 








و۔ دییاچ۔ ہانگ درا شیخ عبدالقادر؛ طبم ستمبر ډه ره ۱س ۵ 
م اشاربد' غالب ؛ ڈاکٹر سيد معين الرحمان ء مطیوعات مجاس 
بادگر غالب ء پنجاب یونیورسٹی لاہور؛ ۹1۹ ۱ء ٤‏ سض ےے ٤‏ ۸ے ؛ ۹ے ؟ 


۶۸۰م (علی الترتیب) 


۲۳٢‏ اقبال ریویو 

طيع دوم : مطیع دارالسلام ء (مطیع مادق الاخبار) حوض قانى ؛ 
ا یں 

طبع سوم : مطیع احمدی » واقم شاېدره دېل ۹م جولائی 
A‏ 

طبع چہارم : مطبع نظامی : کا 

طبع پنجم : در 'انکارستان سخن“ (سرتبہ ظاہبر دہلوی) م اکست 


۳٤ء‏ ۔ 





جو ۱۸۲۔۳ 





)١(‏ مطع العلوم ٤‏ سینٹ سٹیفٹز ‏ کاچ دھلی ۔ 


() مطیع احمدی واقع شاہدرہ ء دہنی ٣‏ 

طبع ششم : مطبع نید خلائق » آ گره ٤‏ مہ۔۵ 

غالب کے دیوان اول طبع اول رہہ ؛ء کے چار برس بعد غالب کا 
فارسی دیوان مطیع دارالسلام ء حوض قاضی دبلی و ہم ء میں شائم ہوا ۔٦‏ 
کلیات غالب (فارسی) طبع اول مطم اول کشور لکھ: 


میں شائع ہواء ۔ غالب کے افتقال کے 


سی جون محر 
صدی کے اختتام تک 
قیس برسوں میں بھی غالب کا اردو اور فارسی دیوان متعدد بار عائع ہوا 





بعد کے 





دیوان حالی پہلی بار و مء میں شائع ہوا جس میں ان کا مرثیہ غالب بھی 
عائل ار ای ول صلی کیا رھ دیپان میں غالا اردو دیوان 
کی دو شرحیں بھی شائع ہوئیں ۔ مالک رام کے بقول : 








”سب سے لی شرح ”ولوق صراحت'' کے نام سے ٭۱۳۱* (۱۸۹۵ء) 









2 اداشتوں پر مشتمل ے جو مواوی 
عبدالعلی والہ دکنی ہے اپنے تدریسی فرائض کے لیے اپنے نسخے پر لکھ 
تھیں ۔ وہ نظام کالچ میں بی ۔ اے طلبہ کو غالب کا اردو دبوان 
پڑھاۓ تھے ۔ انہرں ۓ جن مقامات کو شرح طلب خیال کیا ۔ اپنے اسخہ 








تام اشاریہ' غااب ء ڈاكثر سید معين الرحمان ؛ مطبوعات اس 
بادگار غالب › پنجاب بونیررسئی لاہور) وہو رس ےے ا ہے ۹۶ے ؛ 





ہے ایضاً ص مم وم 


تنقید غالب میں اقبال کا حصہ r‏ 


دیوان میں وہاں ان کے معنی اور اشارے درج کر دے ۔ ممکن سے ان کے 
فہن میں یہ بات وہی ہو کہ بعد کو ان اشارات کو بڑھا کر شرح و بسط 
سے قلمبند کر لیں گر لیکن موت ہے فر نہ دی اور ,۳ھ یعی 
ےہ میں بعارضہ تپ مق ان كا الال ہو گیا دآ کے بعد ان کے 





صاحبزادے مد عبدالواحد ۓ یہی ختصر اشارات جیع کر کے ”وثوق 
صراحت“ کے تاریخی نام سے شائم کرا دیٹۓے ۔۔۔ ١٠١‏ 
مالک رام مزبد لجھتے ہیں کہ : 
یور بک مواوی احمد حسن شوګت 
j‏ قیہ کا کرتے تھے ۔ ۔ ہ٣‏ 





نام سے ۱۸۹۹ء میں 
انس کاڈ اللہ کی 
قابل ذکر کتاب حالی کی بادگار غااب سے جو ے۹مء میں مطیع نامی 






شوکت المطاع » میرٹھ ے شالع 





کان پور سے داع 


(r) 


7 
غالب کے حوالے 


ہے لے کر بلوغت تک کے سراحل لے 
شعری و آدی ٹربیت ہیں مولوی میر حسن کا 7 
لی عابد ۔ ۔۔ اس زماۓ کے معمول کے مطابق شاہ صاحب ( مولوی 












اقبال کو ػلستان 
ری کا درس 
رسی انداز ندریس نے قط فظر کر کہ يہ کوشش کی کہ اقبال کے دل میں 
فارسی ادب کا احترام پیدا ہو جاۓ اور کیج 
جس کے بغیر مطالمہ بالکل بیکار اور ے اثر ہوتا ے٣‏ 
ہوٹا ے کہ سید یر حسن نے اقبال 


ندر نامه » 





مير حسن) 





شروع کیا٣‏ ۔ 














کہ یہ شاہکار اس طرح 





۱۔ عیار غالب » مالک رام دی › ۹۹ء ص ۲۹۵ 


۔ شر اقبال ء عابد علی عابدء بزم اقبال لاہورء ۹۵۹٠ء‏ س و 








rrr‏ اقبال ربوب 








ے کہ ذہین طالب علم فارمی ادبیات کی عظمت کا معترف ہو گیا اور 
مزید طالعہ کا شائق ۔ ۔ ۔ اس زەاۓ میں میر حسن ۓ لہ صرف اقبال کو 
فارسی ادبیات ہے ١‏ کہ کیا بلکہ عربی بھی پڑھائی اور ساتم پی مشرق 
حکمت » تسصوف اور فلسفب کے رموز اس طرح ذہن ذ 
زماۓ میں اتبال کو اس سلسلے میں مزید جستجو اور 
دک لگ گئی! عا 


کئد ا ر یق د 












حص کی 
حب کے اس بیان ے یہ اندازہ کرنا مشکل ے 











میں ڈروع کراے الاب لسا 2 
عابد صاحب کی اس زانے کا ماغذ چ کہ عام طرز 
تدریس کے پیش نظر عض قباس ے کام لے رے ہیں ۔ البتہ یم بات یقینی 
سے کہ اقبال میں لین کے 
ہرۓ تھے ۔ نے مڈل کا امتعان 
۱۸۷۱ء میں پاس کیا۔٢‏ پھرحال اقبال کی اس ذپئی استعداد اور علمی 

ادی شوق اور غااب کی عام ,قب ا باور کیا جا سکتا 
کہ لال کع آی 













میں ہفتہ وار ڈاک کے کالم میں .مل کورس اردو“ 
کے عثوان سے ایک مرا تاکر لکھتا ے 

”اس اس کے بیان کرہۓ کی ضرورت نہیں کہ امتحان مڈل میں اردو 
کا مضمون دندان شکن آنا ے اور سر رشتہ کی طرف رب کوئی کورس 








ضرورت کے رفم کرۓ کے لے مواری غد فیروزالدین 
صاحب فبروز ڈسکوی مدرس اول فارسی ابم ب ہائی سکول سیالکوٹ ہے 
ایک ایسا مڈل کورس دو حصوں نظم و ٹر میں تیار کیا ے جو زان دای 





وه کر اقیالء عاہد على عابدء بزم !ابال لٹہیں ۹۵۹ رص وه 
۔ روزگار فقیر ؛ فقعر سید وحید الذین ء حمہ اولء ص سمء 


تنتہد غالب میں اقبال کا حصہ rrr‏ 


کے واسطے بھی کسیر ہے اور ہذبيی اخلاق کے لیے بھی کا۔ل اسناد 
ا طبعی یا علمی مضامین منتخب ہو ے ہیں ۔ پر ایک 






(استاد ۔ صرف اخلاق 





حصہ ,م صفحے پر ہے قیمەت نی جلد ۔م روےء یس جلدوں سے زیادہ 





کے خریدار کو و فیصدی رعایت ے ۔ میں جہاں تک خیال کرتا ہوں 
اس کورس کے ہوے اور کسی اردو کتاب کی ضرورت نہیں سے چناغچہ 


بش اھ ات او عرا کا تذکرہ بھی ے ۔ مامش 
جالندھر اس حص کی نسبت لکھتے ہیں کہ جس قدر 
ری لد ا تک اظم کے کورس گڑو چکے ہیں ۔ ہہ ان سب میں 









مین و متاشریق ‏ اساتفم میں غالب 
کے تعارف اور سوائج کے ساسلے 
سب ہے پہلا مضمون اقبال کے 


تبت کے مطابق 
عبدالقادر ایڈیٹر عزن کا ہے 
جو رسالہ خدنگ نظر لکھنؤ کے شارہ 5 ۹ء میں شائع ہوا تھا اور 
عتیق صدیقی عاحب کی آلاش و 








و۔ گوجرانوالہ » پیسم اخیارء پابت ۲ فروری ۰۹۰ ص ھ 


۴۲۴ اتبال ریریو 


جے انہوں نۓ اہی کتاب ''اقبال جادوگر ہندی اژاد“ شائع کردہ مکتبہ 
جامعہ تی دہلی میں بطور ضمیمہ شامل کیا ے ۔ا اس ہیں ایک جکم 
مولوی میر حس اور اقبال کے حوالے ہے شیخ عبدالقادر ۓ لکھا سے : 

۔ ۔۔ مولوی صاحب کی یہ عادت ہے کہ اگر کسی شاگرد کو 
پونہار دیکھیں تو ایے معمولی درس تعلیم تک عدود نہیں رہتے دیتے 
بلک خارج از وقت مدرسہ آے بعض داچسپ اور مفید کتابوں پر 





عپور کرا دیتے ہیں ۔ وس چا انید میں حسن چیے 
سا شاگرد سل کیا تو انہوں ےۓ کوئی دقیقم ان جوبروں کو جلا 
دی میں جو قدرت ۓ طبیعت میں امانت رکھے تھے 

ہ۔۔ سید صاحب کو ے شار اچھے اچھے شعر اا کہ کے زبانی باد 
پڑھتے اقبال الے اکھ لیتا اور یاد کر ثیتا م دبوان 
غالب سا ان ہے پڑھا اوز ناصر على سرہندی کے دلآری 
بھی اس زمانۓ میں نظر ہے گزرے ۔۶٢٢‏ 


شیخ صاحب کے مضمون سے مولوی سیر حسن 


استاد کو اقبال 











نہیں رکھا 














کو اق 
نظر ہے گزرا ہو گا ۔ 

اقبال سکاج مشن کااج سیالکوٹ ہے انٹرمیڈیٹ پاس کرۓ کے بعد 
۹۵ء میں لاہور آۓ اور گور نٹ کالچ میں بی ۔ اے کی کلاس میں 
داخلہ لے لیا ۔ اقبال ءکالچ پوسٹل میں مقم رے ۔ یہاں ان کی غلام 
یک نبرنگ ے .لااتات ہوئی جو آخر دم تک قائم رہی ۔ لیرنگ بورڈنگ 








بی اہمیت کے پیش نظر اوریٹنٹل کالچ میگزین 
لاہور شارہ سسلسل و ٢‏ م (اقبال بمبر) میں زیر نظر مضمون کی مکرر اشاعت 
گا انام کیا گیا نے ۔ 

اقبال چادو گر پندی نژاد ؛ عتیق صدیٹی ء مکبہ جائعم لی 
تی دبلی .۹۸اه س ۶۱۳۹م 





١۔‏ اس مضمون کی ت 











نید غالب میں اقبال کا حصہ reo‏ 


پاؤس میں علامہ اقبال کے اشغال کا ذکر کرے ہوۓ لکھتے ہیں : 


2 





میں اس بورڈنگ پاؤس میں جار سال رہا ۔ ان میں ہے تین 





ان سه 
سالہ صحبتوں میں خاص بات کیا تھی ٦‏ یہ ے کہ ہم کو اس وقت 
اتنا شعور ہی نہ تھا کہ اس زساۓ کے اقبال میں ژمائدٴ مابعد کے اقبال 
کو دیکھ لیے ۔ ہم تو یہ سجھتے تھے کہ ایک ذہین طالب عام جس ے 
شاعرانہ طبیعت پائی ے ء اس کو مرڑا غالب کی شاعری ہے خاص ذوق 
بھی ے اور غالب کے اسلوب بیان کی تقلید کا شوق بھی ۔ وہ اگر شعر کا 
شغلل کرتا رہا تو غالب کا سا لکھنے لگے کا ۔ اور ہر حال اسی قسم اور 
کا ایک بن جاٹۓ کا ۔ جیسے ہارے یبا کے شاعر ہوے ہیں“ 


(e) 


اقبال کی غالب ہے اس دلچسپی کے پیش نظر وثوق سے کہا جا 
ہے حا ی کی یادگار غااب (جو ے۶۸۹ میں شائم ہوئی 
تھی) کا ء اس کتاب کی تاریخ اشاعت کے قریبی ژساۓ میں مطالعہ بھی 
ضرور کیا ہو کا ۔ مولانا حال کی 


















ال سے گیا اثرات 


س کے مفصل ٹھوس اور خار 





موجود نہیں ہیں ۔ 
البتہ ان کا سراغ اقبال کی غالب پر لکھی کی نظم سے لگایا جا سکتا ے ۔ 

مولانا حا ی ۓ یاد گار غالب میں زا غالبا کے کلام پر ریویو؟؟ 
کے باب میں جن خصوصیات کا ذ کر کیا ے ۔ انہیں: اج 
پروازی ء ظرا 





؛ اخلاق ء تصوف ء عاشفانہ مضامین ء شوخی 


اور جدت و ندرت ہے ۔وسوم کیا جا سکتا ے ۔ اس ضعن میں یادگار 







غالب کے درج ذیل اقباسات 


عام پر چلنا نہیں چاہتے تھے اس اے وہ بہ سیت اس کے کم شعر عام 
فہم ہو جاۓ اس بات کو ز 
بیان میں جدت اور ترالا پن پایا جاۓ ۔ 





تھے کم طرز خیال اور طرز 








١۔‏ مطالعہ اقبال ء متب کوہر نوشاہی ؛ بزم 1 
ص مم 


بال لاہور؛ :ے۱۹ 


e‏ اقبال ربریو 


مرزا کے ابتدائی کلام کو سپمل و ے می کھو با اس کو اردو 
زبان کے دائرے سے خا.ج سمجھو ء مگر اس میں شک نہیں کہ اس ہے ان 
کی ارجنٹیاستی اور معمرلی اپچ کا خاطر خواہ سراغ ملتا ې ۔ا 

”'گو ان کا ابتدائی کلام جس کو وہ حد سے زبادہ جگر کاوی اور 
دماغ سوڑی ہے سر اجام کرے تھے ء مقبول لہ ہوا ء مگر چولکہ قوت 
متخیلہ ہے بہت زیادہ کام لیا گیا تھا اور اس لیے اس میں ایک غیر معمولی 
بلند پروازی پیدا ہو گئی تھی ٤‏ جب قرت میزہ ۓٗ اس کی باک اپنے 


قبضے میں لی تو اس تے وہ جوبر تکالے جو کسی کے وہم و گان میں 
لہ تھے ۔ 








وه کرش شود اوراکثر ارس خطوط جن میں قوت م: 





عمل اور اشاعڑیک عنصر نفام ے بھی کسی قدر غالب:تعلوم ہوا ے » 
ٹہایت کاوش ہے تھے تھے ۔٣‏ 





کو پت کے دماغ کے ساتھ وہی نسبت تھی جو 
ساتھ” ۔ دیکھئے اقبال ۓ بھی ز 
پروازی کا مضمون باندہا ے ۔ 
اسان پر ٹاڑی سی ے یہ رفن ہا 
ہے پر مرغ یل کی رسای تا کجا 
یہاں یہ بات قابل ذکر ے کہ حزن میں اس شعر کا دوسرا مصرعہ 
حسب ذیل افظوں ہیں شائع ہوا تھا :ٍ 
ع ہے پر مغ تصور کی رسای تا کجا 
اگرچہ لنظ تصور کو تخیل ہے بدلنے کے باوجود اصل مضمون برقرار 
رہتا ے مگر اس سے حسن بیان میں اضافہ ہو گیا ے جس ہے ےسوس ہوتا 
کہ شعری معنوی سطح متاثر ہوئی ہے ۔ 





وہ یادگر غالب › حالی ؛ عجلس ترق ادب لاہور۔ س ۱۹۴ 
م۔ ایضا ص ے٣٢‏ 





ثنقید غالب میں اقبال کا حصہ re‏ 


”چوئکہ فارسی زبان ہے ملک میں عموماً اجنبیت ہو گی ہے اس لے 
(ہم ہے اگ ر کچھ ہو سکتا ے تو صرف اس قدر ہو سکتا ے کہ) جہاں 
قبرورت دیکھیں ء مزا کہ کلام ک شرح بھی کرے جائیں ۔ اس ے اید 
یہ فائدہ ہو کہ مرڑا کی قوت ستخیلہ ہیں جو غبر معمولی اچک اور پرواؤ 
قدرت ۓ ودیعت کی تھی ء سمجھ دار آدمی اس کا کسی قدر اندازء کر 
سکیں لیکن زبان اور بیان تی خوبی جو ایک وجدانی چیز ہے اور جس کے 
اور جوہری ملک میں کمیاب بنکہ ایاب ہیں ء اس کی لسیت صرف مرزا 
کا یہ فصیح و ب شعر لکھ دیتا کا معلوم ہوتا ہے : 














بیاورید گر این جا بود زبان داۓ 

غریب شہر سخن ھاۓ کفتی داروا 
”ہم اس مقام پر ان کی غزایات میں ہے زیادہ تر صاف ماف او رکسی 
قدر وہ اشعار بھی اقل کریں گے جن کے بغیر مرزا کی طرز نخیل اور ان 
کے شعر کی خصومیت ظاہر نہیں ہو سکتی“ ۔٣‏ 





”میں و سودا اور ان کے مقلدبن ۓ ابی غزل کی بنیاد اس بات 
پر رکھی ہے ,کہ جو عاثقالہ مضامین ضدیوں اور قرلوں سے اولاً فارسی 
اور اس کے بعد اردو غزل میں بندعتا چلے آے ہیں وہی مضامین ہہ 
تبدیل الفاظ اور ہہ تغیر اسالیب بیان عام اہل زبان کی معمولی بول چا 


کے کات جاع ی 





کر ذوق تک چتنے 





اور روز مہ میں ادا ٣‏ گے 
مشہور غزل گو مزا کے سوا اہل زبان میں کزرے ہیں ٤‏ ان کی غزل ہیں 
ایسے مضامین بہت ہی کم نکلیں گے جو اس عدود دائرے ہے خارج ہوں۔ 
ان کی بڑی کوشش یہ ہو تھی کہ جو مضاسین (مضمون) پہلے متعدد طور پر 
بندھ چکا چ ء وہی مضمون ایسے بلیغ اساوب میں ادا کیا جاۓ کہ ھام اگلی 
بندشوں ے ۔بقت لے جاۓ ۔ پر مخلزف اس کے مرزا غزل کی عارت 
دوسری پر قائم کی ہے ان کی غزل میں زیادہ تر ایے اچھوۓ 
مضامین پاۓ جاے ہیں جن کو اور شعرام ی فکر نۓ بالکل مس نہیں کیا 
اور معمرلں مضامین ایسے طریقے میں ادا کے گئے ہیں جو سب ہے ترالا 














:۔ یادکار غالب ؛ حالی ء ایس ترق ادب لاہور ۔ سی ہے 
ہے ایضا ہسہےرم 


rra‏ اقبال ریویو 


5 اور ان میں ایسی ٹزاکۃیں رکھی ہیں جن ہے اکثر اساقتہ کا کلام 
خا ی معلوم ہوتا ےک“ ۔ 


نتید غالب کے سو ال“ کے دیہاچہ میں سید فیاش عمود لکھتے ہیں : 


ارےۓ کم مقصد یہ تھا کہ ان 
بات كئ انتخاب کیا جاۓ ٤‏ 






گذری.. 





چب اس وسیع مواد کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا که پلی مقتار 
تاب جس میں مرزا کے کلام ہے ناقدانہ انداز میں مث کی گنی سے ۔ 








آپ حیات ے جو ہہ ۱ء میں طبع ہوئی ۔ مگر مولانا مد حسین آزاد کا 
انداز نقذ و نہ تھا اور جو طنز آمبڑ اسلوب انہوں ے 
مزا کے متعلق ا کیا اس سے نہ تو مزا کی شخصیت اور نہ ہی ان 





ک کا حا خصوصیات اجاگر ہوئیں ۔ اس کے سترہ سال بعد یعتی ے۱۸۹ 
گار غالب طبع ہو ۔ اس میں مرزا کی شخصیت اور شاعری پر سیر 





حاصل بحث موجود ے ۔ اس کے کے بنکوسیال بعد ٹیم رورء میں صلاح 
الدین خدا خش کا مضمون ١‏ شائم ہوا ۔ عاسن کلام 
غالب کا سال اشاءت ۱۹۲۱ء ے اور ڈاکر ےبدائلطیف کی اٹگریزی میں 
غالب شناسی کا تیا دور در اصل 


شیخ ید | کرام صاحب کی کتاب غالب امہ“ مطبوعہ ۱۹۰۶ء سے شروع 





خالب ب2 كتاف اي 








ہوتا ې ۔ اس کے بعد تنقیدات غالب میں تیزی سے اضاقہ ہوا ۔ جو اب 


تک جاری ے ۔ اگز ودہہء کے ۸۹ء تک کی مدت کو پلا دور 


3 





تصور کیا جاۓ تو ۹:۵ ١ء‏ کو دوسرے دورکی حد فاصل قرار د 





ہو گا ۔ قیسرا دور ہ+ورء تا حال کا ے ۔ اس میں غالب شناسی بہت 
ہے سراحل ہے گزری ہے اور غالب ب کے کلام 1 
زاویوں ے بڑے بڑے فضلا ہے 


فن پر بہت ے تنقیدی 





مث کی ے؟۔ 








,۔ یاد گار غالب ء حالی ء مجلس ترق ادب لاہور ۔ س ۱٦۹ ١۱٦۸‏ 
بد غالب کے سو سال ء سید فیاض عمود ء مطبوعات 


ر ۹ہو ص1۹۸ 








وہ دیباچه » 


پاد گار غالب » 








تید غالي میں اقبال گا حص ۲۹ 


(o) 


سید فیاض ممود کے اقباس ہے ظاہر ے کہ یادگر غالب 
(ے۱۸۹) کے بعد ٣ر‏ ورء نک کلام غالب پر کوئی تنقیدی کتاب 
یا مضمون معرض تحربر میں نہیں آیا ۔ علامہ اقبال کی نظم ستمبر ١۱۹۰ء‏ 
کے مخزن میں پہلی بار شائع ہوئی تھی ۔ غالب اور اقبال کے سلسلے میں 
بعض ناقدین ۓ اقبال پر غالب کے فیضان اور ادہی اثرات کا جائزہ لیا چ 
لیکن یہ بات ہارے موضوع ہے خارج ج کہ اقیال غالب ہے نفس مضون 
اور زبان و بیان کے کن اسالیب اور پہلوؤں ے متاثر ہوۓ او: غالب کو 
ایک معیار قرار دے کر اہتے شعری اسلزب کی تق میں کیا مدد لی ؟ 
البتد اس مضمون میں راقم احروف کا موقف دہ ے کہ اقبال نے مرزا 
غالب پر لظم لکھ کر غالب ک جن شعری خصوصیات کی نشاندہی کی ے 
وہ غالب کے کلام کی تحسین اور تنقید کے سلسلے میں سنگ بنیاد کی حیثیت 
۔ اور بعد کے اقدین, غالب ے انہی خصوصیات کو بالصراحت 
مقالوں میں پٍش کیا ے ۔ غالب کے فکر و قن پر مشتمل 
کتب اور مضامین کے مجموعی مطالعہ کے پیش نظر کہا جا سکتا ے ۔ کہ 
فکر و فن غالب پر شانع ہوۓ وا ی تحریر جو کچھ لکھاگیا 
ہے وہ اقبال کی نظم میں ملا بیان ہو 2 














ت کا پت چاتا ہے ۔ حالی کا ذوق 
ی امول انگریزی 








شعری روایات کا مرہون منت ے ۔ ان کے ہاں 
التقادیات ے بالواسطہ اخذ کۓے گئے ہیں ۔ اب اقبال کی خاقی استعداد اور 
اخاذ قوت ثابت کرے کے لیے دلائل پیش کرۓ ضروری نہیں رے کیونکہ 
یه معلوم واقعہ ے کہ اقبال ۓ انگریزی زبان و ادب کا ۔طالعہ درجم 
ہہ درجم ؛ ماہر اور قاہل اساتذہ کی راہنائی میں مکمل کیا تھا ۔ قصاب سے 
باہر اپنے فطری ذوق کی تسکین کے لے انہوں ے جو ذاقی مطالعہ کیا وہ 

ترکیی 
کی اہمیت ان پر واضح ہوئی ۔ غااب پر ان کی نظم دیکھ کر پورے وثوق 
سے کہا جا سکتا ے کہ اگر علامہ اپنی مام تر توجہ شاعری پر صکوڑ 
لہ کر دیتے تو وہ شعر و ادب کے ایک بالغ نظر نقاد ہوے ۔ اقبال ہے 
مرزا غالب کو خراج تحسین پیش کرے ہوۓ کلام غالب کی جن معنوی 


اس پر مستزاد ے ۔ اس کے نتیجہ میں شاعری کے غتلف عنا 








re:‏ اقبال ریوبر 


خوبیوں اور فئی ھا-ن پر روشنی ڈالی ے ۔ انہیں ذیل میں تختلف عنواات 
کے تحت افبال کی نظم کے شعروں اور مص عوف کے حوالے سے کسی تبصرہ 
کے بغیر تب کیا جا رہا ہے ۔ تاہم نظم کے متن میں نظر ثانی کی بنا پر 
جہاں کہیں فرق واقع ہوا ے ۔ وہاں عزن اور بانگ درا کے تقابلی 
درج کر دۓ گئے ہیں ۔ اپ اقبال کی نظم کی روشنی میں غالب کے کلام 
کی خیس یپاچ تارتل کیجے ۔ 














و۔ یل کی بلند پرواز 


فکر اسان کو تری ا لاہ وو کو 





ےچ پر مغ تصور کی رسای تا کجا 


(غغزن تمر ۱۹۰۰۱) 
قکر انساں ہر تری ہستی سے یب روشن ہوا 


ہے پر مغ خضل کی رسائی تا کجا 
(بانگ درا) 
۲ وحدت الودود کا نظریہ 


دید تیری آنکھ کو اُس حسن کی 


صورتر روح روان 





پر کے میں جو ستور ے 
(غون سی و .وع ص ۹۰م) 





اصلاح اور ترمم کے بعد ہانگ درا میں دا 





مصرعہ ہوں ہے : 


بن کے ۔وز زادگ پر شے میں جو مسٹور ے 





+۔ سرود رققد مرقیم غلام 
ضرم ہز چا 


ول :سر و مادق علی دلاوری میں یہ 





صورتر روح و رواں ہر شے میں جو مستور ے 
(سرود رنہ ص و٩)‏ 


تنقید غالب میں اقبال کا حصہ کت 





م۔ فلسفیاد پہلو 
لری قت تر ہے ا کے ہیں عالم سبزہ وار 
(ہانگ درا) 
م۔ لفسیاتی پہلو 
معجز کاک تصور ے و یا دیراں ے یہ 
یا کوئی تفسیر رمز فطرت انساں ے یہ 
(غرف) 


ی۔ ادرت بیان | سنفرد اسلوب 
شاہدر مضموں تمدق ے ترے الداز پر 
(عزن اور پانگ درا) 
ہ۔ فصاحت و ؛لاغت 
نطق کو سو از ہیں تیرے لپ اعجاز پر 
(غزن اور بانگ درا) 
ے۔ ژرک نکاہی 
٠٤‏ اے نظارہ آموز فگاہ نکتہ ہیں 
(غزن اور بانگ درا) 


ہ۔ معنی آفرہنی : مخزن میں شائع شدہ جو بند حذف کر دیا گیا تھا ۔ اس 





کے درج ذیل ایک مصرعہ ہیں لب کی زبر نظر خصوصیت بیان 
ہو ج ۔ 

نور معنی ہے دل افروز سخن داناں ے یہ 
۹۔ سضمون آآریٹی 

تیرے فردوس تخیل ہے ے قدرت کی بہار 

(بانگ درا) 

وہ زلدگی کی ترجمانی 

لقش فربادی ہے تبری شوخی تعربر کا (عزن) 


زادگ مضمر ہے تیری شوخلی تعریر میں (بائگ درا) 


rer‏ اقبال ریوبو 
٠۔‏ اظمار ہر قدرت 
'کاغذی ہے ببرہن پر پیکر تصویر کا“ (ئزن) 
قاب کویائی سے جنہش چ لب تصویر میں (ہانگ درا) 
۲٠۔‏ فکر و تخیل میں ہم آہنگی 


لطف کوبائی میں تیری ہمسری ممکن تہی 
ہو خیل کا اہ جب تک فکر کامل ہم نشی 





عزن میں اس شعر کا دوسرا مصرعہ ہوں چھپا تھا ; 


ہو تصور کا نہ جب تک فکر کامل ہم تش 


٣۔‏ لغمگی یا موسیقیت : مخزن میں طبع ہوۓ والی اظم میں اس خصوصیت 
کا حادل کوئی شعر یا مصرعہ نہیں ۔ معلوم ہو نظر ثانی 
قت اقبال کے لیے جاذب توج بنی ۔ خصوما د 2 
زور ایا ےکر دبا ے.۔ 





تا ے یہ خصوہ 









فل ہستی تری بربط سے ہے سرمایم دار 
جس طرح ندی کے فغموں سے سکو تکرہسار 


م٠۔‏ حاقظ و سعدی ہے عتابد 


خندہ زن ې غنچ' دلی کل شیراز پر 
(عزن ۔ بانک درا) 


۵ ۔ کوئئٹے اور غالب کا معنوی اشتراک 





! تو اہڑی ہوئی دلی ہیں آرامیدہ ے 
گلشن ومر میں ٹبرا ہم اوا خوابیدہ ے 
+ر۔ غالب کی عظامت 
اے جہاں آباد! اے گہوارۂ علم و پر 


ہیں سراپا کالہ خاموش قیرے ہام و در 


نثید شالب ہیں اقبال کا حص e‏ 


ذرے ذرے میں ترے خوابیدم ہیں شمس و قمر 
ہیں ری خاک ہی لاکھوں کر 
ر روز گار ایسا بھی ے ؟ 








تھ ہیں ہنہاں کوئی موق آہدار ایا بھی ہج ؟ 


اس بند کے دوسرے شعر کے پہلے مصرعہ کی غزن میں اشاعت کے وقت 
شکل یہ تھی : 


ترے ہر ذرہ ہیں خوابیدہ ہیں شمس و قمر 


0) 





پروفیسر اساوب احمد انصاری ۓ اینے مضون غالب اور اقبال“ میں 
زیر نظر نظم کے چار اشعار ( ۔ فکر الساں پر 
تخیل ے ...امد نط یکو سو فاز ہیں .... م۔ لطف گویائی میں تیری 
ہم سری )٠.:.‏ کے حوالے سے لکھا سے : 

ان اشعار میں غالب کے کال سخن کے عناصر اربعب پر زور دیا 
گیا ے بعنی تخیل ء فکر › نطق اور رفعت پرواز . . . ایک ابتدائی نظم ک 
مدز اط میں اقبال ہے غالب کے مایاں شعری کردار کا جس جامعیت اور 
امجاز کے ساتھ احاطہ ہنی عمل کی غازی کرتا ے“' 


پ۔ تیرے قردوس 














سے وم خود اقبال ع 





رآ اس نظم سے اقبال کے نظریمٴ شعر کے ابقدائی نقوش سامنے 
آۓ ہیں ۔ نظم کے مطااەء ہے یہ بات بھی ظاہر پوق ے کہ اقبال ادب 
کے ایک ایسے سنجید > زبرک اور ذین طالب علم تھے جو مطالعہ کے 
قتیجہ میں اپنی راۓ متب کرنا ے گویا اتبال کے نظریہ شعر کی اساس 
ء میں متمین ہو چکی تھی ۔ غتشر یہ کہ یم نظم عض رسمی خراج 
اق ج ۔ بلک اس میں علمی اور 





زی 











١ 
تسین ہے نہ اس کی نوعیت صرف‎ 
:ی اصولوں کی ر‎ 
کیا تنقید کے لے تش تو ذریعہ‎ 
آپ اس ہر غور کر سکتے ہیں ۔‎ 





میں غصوصیات کلام غالب کا بیان ہوا ے ۔ 








نانا ضروری ے ؟ یہ ایک الگ سوال سے 





الب » اسلوب احمد انصاری ؛ غالب اکیڈمی لى دہلی 
اشاعت اول اکٹوبر .ےو ,ء۰ ص م با نقش اقبالا » مکتبہ جامعہ لمیٹڈ 
فی دہلی ص ۱۵٠١۱١۹‏ 





اقبال اور حیدر آباد 
تالیف 
نظر حیدر آبادی 


اقبال پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور ابھی بہت کچھ لکیا جاتا 
دے گا۔ اقبال کے بعض پپلوؤں پر خاطر خواہ زوشنی ڈا ی جا چک ے ء 
مگر ایسے چھلو بھی ہیں جو ابھی لکھنے والوں کی توجہ کا رکز نہیں بن 
پاۓ ہیں ۔ نظر حیدر آبادی کی تالیف ”اتبال اور حیدر آباد“ ایک ایے 
ہی پھلو سے تعلق رکھی ے ۔ 

حیدر آباد د کن عام شہروں کی طرح ایک شہر نہیں تھا ۔ وہ ایک ایسا 
ثقاقی سکز تھا جو لد صرف دکن کے بسنے والوں کے لیے بنکہ جملہ 
مسلإنانر ہند و پاک کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا تھا ۔ حیدر آباد ے 
اقبال کے تعلق کو اجاکر کر کے جتاب نظر حیدر آبادی ۓ ایک اہم اد 
اور تارخی خدمت انجام دی ہے اور اقبالیات میں ایک گراں قدر اضافہ 
کیا ہے نت 





صفحات : ۲٣۲‏ قیمت :۱ء روے 


اقبال اکادمی پا کستان 


۹ ۔ سیگلوڈ روڈ » لامور 


